Rektor і Senat АОН zawiadamia z glebokim zalem, ze 
м dniu 11 lipca 1982 roku zmart м wieku 64 lat 


Prof. dr habil. inz. 


HENRYK FLA 


PROFESOR NADZWYCZAJNY М INSTYTUCIE METALURGII 
METALI NIEZELAZNYCH AKADEMIl GÓRNICZO-HUTNI- 
CZEJ IM. STANISLAWA STASZICA, KIEROWNIK ZAKLADU 
INZYNIERII PROCESÓW METALURGICZNYCH ІМММ 
ДОН, CZLONEK RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU METALI 
NIEZELAZNYCH W GLIWICACH, WIELOLETNI DZIALACZ 
Si TPH, ODZNACZONY KRZYZEM KAWALERSKIM OR- 
DERU ODRODZENIA POLSKI, ZLOTYM KRZYZEM ZA- 
StUGI, ZLOTA ODZNAKA SiTPH, ZLOTA ODZNAKA 
„ZASLUZONEGO DLA ROZWOJU WOJ. KATOWICKIEGO: 


Odszed! zasluzony dla Uczelni dtugoletni profesor 
i przyjaciel mlodzieiy. 


Pogrzeb odbedzie sie dnia 15 lipca 1982 roku (czwartek) 
o godzinie 9.15 na cmentarzu Rakowickim. 


REKTOR I SENAT AGH 


